電源ボート 


製造番号 7ベル 



銘板つベル 8極8芯モジュ7ジャ》ノク x 48 



本体固定用ネジ穴 （0 5) 




19イソ f フック固定■金具（同梱） 


(注記） 

1。 動作環境 

温度 crc 〜 5 crc (« 1 ) 

湿度 20〜80 %RH (結露なきこと） 

2。 適合規制 

(電磁放射） VCCI ClassA 

3。 電源仕様 

電源電圧 AC 100 V 、 5 0 / 6 0 H z 

4。 ヶース材轔 SECC 

5。 色彩 本体：グリーソ01 

銘板 7 ベル：グリーソ0 2 


(* 1 ) ファンを高速く i 場出荷時）に設定し、ご使用いただく場合は〇〜 5 crc 対応 
ファソを低速に設定し、ご使用いただく場合は〇〜4 0 ’ C 対応 
(ご注翁）上記条件を満足しない場：合は' 火災。感電。故:障。誤動作の原因 
となり、保猶致しかねますのでご注意ください。 
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